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RADIO MARELLI. — Modelli Aldebaran e Aldebaran font 
m. (200-570), I. (1000-2000). — Potenza d’uscit 



. - Produzione 1938-39. - Gamme: cc. (19-30), c. (30-50), 
a 5,5 W. — Media frequenza: 450 kHz. 

















































